Wichtige Hinweise und Sicherheitsinformationen 


Hinweise, Informationen und Warnungen für den Umgang mit Ferrit-Magneten 


Hinweis 


Allgemeine Erläuterung: 


= 


Ferrit-Magnete sind leistungsstarke Permanentmagneten, die in verschiedenen Bereichen verwendet werden. Es ist 
jedoch von größter Bedeutung, die damit verbundenen Gefahren zu verstehen und entsprechende 
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. 


Warnung 


Einklemmungsgefahr: 


> 


Ferrit-Magneten können starke Anziehungskräfte entwickeln. Es besteht die Gefahr von Einklemmungen zwischen 
Magneten und metallischen Oberflächen. Das kann zu Quetschungen und Blutergüssen bei den betroffenen Stellen 
führen. Vermeiden Sie den direkten Kontakt zwischen Magneten und Haut oder anderen Körperteilen, um Verletzungen 
zu verhindern. 


Warnung 


Bruchgefahr: 


> 


Ferrit-Magneten sind spröde und können bei mechanischer Beanspruchung brechen. Vermeiden Sie Stöße, Schläge 
oder das Fallenlassen der Magneten, um Bruchstellen zu verhindern, die scharfe Kanten erzeugen könnten. 


Warnung 


Herabfallende Gegenstände: 


> 


Der Ferrit-Magnet ist so dimensioniert, dass er ein Vielfaches der benötigten Anziehungskraft besitzt. Dennoch kann bei 
unsachgemäßer Montage oder starken Erschütterungen das Blech abfallen. Stellen Sie sicher, dass das Blech die 
gesamte Kontaktfläche des Ferrit-Magneten bedeckt. Platzieren Sie das Blech möglichst mittig am Magneten. Es wird 
dringend davon abgeraten, den Magneten für eine anderweitige Befestigung von Gegenständen zu verwenden. 


Gefahr 


Von Kindern fernhalten: 


> 


Bewahren Sie Ferrit-Magneten außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da diese Magneten verschlucken können, 
was zu ernsthaften Gesundheitsrisiken führen kann. 


Warnung 


Elektronische Geräte: 


> 


Magnete erzeugen starke magnetische Felder. Verwenden Sie diese daher nicht in unmittelbarer Nähe von 
elektronischen Geräten wie Computern, Kreditkarten oder Festplatten, da sie deren Funktion beeinträchtigen können. 


Warnung 


Herzschrittmacher und medizinische Geräte: 


® 


Halten Sie Ferrit-Magneten von Personen mit Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Geräten fern, da die 
Magneten deren Funktion beeinträchtigen können. 


Hinweis 


Entsorgungshinweise und Recycling: 


= 


Entsorgen Sie Ferrit-Magneten gemäß den örtlichen Vorschriften. Werfen Sie sie nicht in den Hausmüll, um 
Umweltauswirkungen zu minimieren. Ferrit-Magneten können wiederverwertet werden. Informieren Sie sich über 
örtliche Recyclingmöglichkeiten und tragen Sie zur Reduzierung von Abfall bei. 


Hinweis 


Transporthinweise: 


= 


Wenn Sie dieses Produkt weiter versenden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise und informieren Sie sich 
zusätzlich über das Versenden von Magneten. 

Nicht ordnungsgemäß verpackte Magnete können Störungen an Sortiergeräten verursachen, empfindliche Güter in 
anderen Paketen beschädigen oder die Navigationsgeräte von Flugzeugen durch ihre Magnetfelder beeinträchtigen. 


Hinweise, Informationen und Warnungen für den Umgang mit dünnen Blechen 


Hinweis 


Schnittgefahr: 


@ 


Gelaserte Dünnbleche sind in der Regel gratfrei. Dennoch können scharfe Kanten und Schnittstellen am Werkstück 
verbleiben. Es besteht die Gefahr von Schnittverletzungen beim Handhaben oder Anbringen der Bleche. Tragen Sie 
geeignete Schutzausrüstung wie Handschuhe, um Verletzungen zu minimieren. 


Hinweis 


Entsorgungshinweise und Recycling: 


= 


Rostfreie Stähle sind wertvoll und dürfen im Regelfall nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Bleche gemäß 
den örtlichen Vorschriften für Metall- oder Recyclingabfälle, um Umweltauswirkungen zu minimieren. 


Hinweis 


Reinigung und Rost: 


© 


Die bearbeitete Seite der Bleche ist mit einer Klarlackschicht überzogen, um diese vor Korrosion zu schützen. Vermeiden 
Sie direkte Sonneneinstrahlung, um die Lackschicht nicht zu beschädigen. 

Das Blech lässt sich am besten mit einem kratz- und fusselfreien Tuch und etwas Wasser mit Spülmittel reinigen. 
Vermeiden Sie salziges Wasser oder starke alkoholbasierte Reiniger, da diese sowohl die Klarlackschicht als auch den 
rostfreien Stahl beschädigen können. 


‚Allgemeine Eigenverantwortung 


Hinweis 


= 


4 


z 
A 


Alle genannten Informationen, Hinweise und Warnungen sind nicht abschließend und sollen lediglich als Richtlinie 
dienen. Es ist wichtig, dass Sie sich über die spezifischen Eigenschaften und Risiken der verwendeten Bleche und Ferrit- 
Magneten informieren und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten. 


©Erik Bremer | Korngasse 34 | 06406 Bernburg (Saale) | kontakt@erik-bremer.de 
Dok.-Nummer: SA-STEEL_01 | Version 1.0 | Gültig ab 01.11.2023 


